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(RARI -S/Ball valve series code: KBVÆ/KBV type 
(2)2 Ril E/Nominal diameter: 6, 10, 13, 20, 25, 32 
(3)#£# 24 B/The type ofconnection: 

1, AEREA 2, BARRA 

3, ABEL, BK 
(4) Æi A xt/Connection mode: SAE, MT/T, DIN 


O HERH Hydraulic schematic symbol 155] 5) 7% Rt/Dimensions 
= z ] ] ] a e 
as DN BARA | A Se if 
[TYPE (mm) | (bar) A / 
KBV-6A 6 500 108 34 29 ` 
KBV-10A 10 500 110 40 29 
KBV-12A 12 500 110 40 29 
KBV-20A 20 400 116 45 29 
KBV-25A 25 350 151 61 35 
KBV-32A 32 350 151 61 35 
us DN AEJ 
/TYPE (mm) | (bar) E H | p 2 
| KBV-6B | 6 | 500 | 104 34 | 24 o 
KBV-10B 10 | 500 | 106 40 30 27 
KBV-12B 13 | 500 106 | 40 35 27 
KBV-20B 20 | 400 110 | 45 41 27 
KBV-25B 25 | 350 | 136 e 53 34 | ta | 
KBV-32B 32 | 350 | 139 e 60 34 L 


= A | | j ==) 
as DN TE) [L | H py || ta) || te a 


[TYPE (mm) 


KBV-6A-6B 6 | 500 106 34 | 24 | 29 27 
KBV-10A-10B 10 | 500 108 40 30 | 29 | 27 
KBV-12A-12B| 13 | 500 | 108 | 40 | 35 | 29 | 27 
KBV-20A-20B_ 20 | 400 113| 45 | 41 | 29 | 27 | = 
KBV-25A-25B| 25 | 350 144 61 | 53 | 35 | 34 L1 L2 
KBV-32A-32B 32 | 350 | 147 | 61 | 60 | 35 | 34 
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